جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


1 1 1 ٍ رمز المدرسة: 1147 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الجواهري الاهلية للبنين 
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برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
١‏ 1 رمز المدرسة : 1147 رقم الصفحة من 2 إلى 3 
1 100000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الجواهري الاهلية للبنين 

6 | علاوي ضياء الدين كاظم مهودر |04 52 ا 
7 | 1421911147027 | علي باسم حميد ياسر |41 50 1 
8 | 1421911147028 | علي جمال كاطع سعد | 59 1 
0 ]| 1421911147030 | علي عبد الخالق زيد ازرك 
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34 صفر غ 
5 | 1421911147035 _| قاسم عبد الرحمن خلف حسن _ | 50 | 59 | 34 | 50 | مسل | 0 
6 | 1421911147036 | كرار بشار لفته مهاوش | 58 | 50 | 37 | 50 | مسل | 
7 | 121911147037 _| كرار عادل كريم سرحان ااا | 50 | 50 | 50 | 61 | نج | 21 
8 | 1421911147038 | كرار علاء بدر شتدوخ | 50 | 50 | 34 | 5 | س | 0 
9 | 1421911147039 ]| محمد الصادق صباح حسب الله مهدي | 50 | إ4 | 22 | 50 | مس | 0 
0 | 1421911147040 _| محمد الصادق عبد الامير مريوش دحلوس | _ 50 | 50 | 26 | 24 | مل 
1 | 1147041 | محمد رسول جابر لايذ ا | 33 | 32 | %4 | 22 _ 
2 | 1421911147042 _| محمد نصير عبد الله وهيب ا | 69 | 71 | 54 | 6 | اج _ 
3 | 1421911147043 | مصطفى كامل متغر جاسم ___ | 50 | 39 | 42 | 39 _ 
4 | 1421911147044 | مصطفى ليث حاتم خضير 1000 | 50 | 32 | 3 | 3⁄7 
45 | 1421911147045 | مصطفى يونس سعد عبدالصسن | | 69 | 64 ]| 51 | ا51 | نم | 25 __ 
6 | 1421911147046 | منتظر قاسم محمدكزهور | 50 | 50 | 25 | 39 | مسل | م 
7 | 1421911147047 | مهتدى مهدي سلمان حنيطان ا | 53 | 51 | 22 | 39 | مل | م 

36 32 50 مكمل 0 


8 ]| 14219111470418 | مهدي عباس عبد الهادي عبد الكريم 54 


















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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المدرسة: متوسطة الجواهري الاهلية للبنين 













| 49 | 1421911147049 | مهدي نعيم طبيلي رجب ااا | 50 | 32 | 32 | 50 | مس | م 
| 50 |1421911147050 | يحيى رحيم عبد الحسن محمد ي | 64 | 6 | 66 | نج | 258 | 
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